Prof. STANISŁAW 


dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół ,Cezas” 
w Krakowie 


urodzony dnia 8 marca 1894 roku, po krótkich cierpieniach, 
zmarł dnia 7 listopada 195: roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim 1 zło- 
żenie na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek 
dnia 11 bm. 


„CEZAS“ 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
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